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Entschließungsantrag 

der Fraktion der SPD 


zur Großen Anfrage der Abgeordneten Frau Beer, Dr. Mechtersheimer 
und der Fraktion DIE GRÜNEN 
— Drucksachen 11/819, 11/1445 — 


Genfer Konferenz über das Verbot biologischer Waffen 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Deutsche Bundestag stellt fest, daß das Ergebnis der 2. Über- 
priifungskonferenz des Übereinkommens über das Verbot biolo- 
gischer Waffen angesichts neuer Entwicklungen, insbesondere in 
der Gentechnologie und von Toxinen, unbefriedigend ist. 

Der Deutsche Bundestag fordert deshalb die Bundesregierung 
auf, darauf hinzuwirken, daß die für 1991 vereinbarte 3. Überprü- 
fungskonferenz nicht nur Verifikationsfragen behandelt, sondern 
zusätzliche Verifikationsmechanismen vereinbart und das Über- 
einkommen durch ein Kontrollabkommen ergänzt. Das Kontroll- 
abkommen soll insbesondere die Schaffung einer ständigen inter- 
nationalen Einrichtung zur Durchführung von Verdachtskontrol- 
len vor Ort und diese Verdachtskontrollen selbst vorsehen. 

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, sicher- 
zustellen, daß in der Bundesrepublik Deutschland keine gentech- 
nische Forschung in Einrichtungen der Bundeswehr oder aus 
Mitteln des Verteidigungshaushaltes erfolgt. 

Bonn, den 25. Februar 1988 


Dr. Vogel und Fraktion 



Druck: Thenee Druck KG, 5300 Bonn, Telefon 23 19 67 

Alleinvertrieb: Verlag Dr. Hans Heger, Postfach 20 13 63, Herderstraße 56, 5300 Bonn 2, Telefon (02 28) 36 35 51 

ISSN 0722-8333 


